Le courant electrique 


es> Un circuit electrique est constitue d’un generateur qui est la source de courant (pile, 
accumulateur) et d’un ou plusieurs recepteurs (lampe, radiateur, television...). 

Les homes de ces appareils sont reliees entre elles par des conducteurs (fils de cuivre, lames 
de laiton...) pour constituer un circuit ferme c’est-a-dire ininterrompu dans lequel va circuler 
l’electricite. 



Le courant part de la borne positive vers la borne negative, mais les electrons gravitent de la 
borne negative a la borne positive. 

50 Entre les deux homes d’une pile il y a une difference de densite des electrons libres : La 
borne negative possede une concentration d’electrons plus forte que la borne positive. 

51 un circuit electrique est relie a la pile, les electrons libres du circuit sont attires par la borne 
positive, repousses par la borne negative de la pile. Ils circulent de la borne moins vers la 
borne plus a l’exterieur du generateur jusqu’ a reequilibrage des electrons. 



SO II existe deus sortes de circuits electrique, le circuit en serie et le circuit en parallele. 

L’intensite du courant a la meme valeur en tous les points d’un circuit serie. 

Dans un circuit en derivation, l’intensite du courant dans la branche principale est egale a la 
somme des intensites des courants dans les branches derivees. 




